Joh. Seb. Bachs Werke. 



Kantate Nr.113 

„Herr Jesu Christ, du hochstes Gut". 
Oboe d'amore II (Engl. Horn). 

Nr.l.Chor und Nr.2.Arie tacet. 



Nr.3.Arie. 
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Nr.4.Recitativ bis Nr.8.Choral tacet. 



